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Columna GP I S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social: 412F, route d’Esch 
L-2086 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 204.285 

II est porte a la connaissance du Registre de Commerce et des Societes Luxembourg que 
I’associe CPL Guernsey Limited a desormais son adresse au: 

Ground Floor 

Cambridge House, Le Truchot 
GY1 4BF St. Peter Port 
Guernsey 

Luxembourg, le 19 janvier 2017 

Pour mention auxfins de la publication au RESA. 



